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690 (PC) 

CIGARETTE DESCRIPTIVE FOR MARLBORO LIGHTS K.$- REGULAR 83HM F.T.8. 

length - 83.Omni . 

Circumference - 25.0itmi 

Filter - 27 .Omm - - 






Cigarette Rod: 

Filter - Marlboro Lights K.S. 

Cuts * 30/1nch _ 

Paper - Schweitzer 1 37- I/DeM.mcJui t Ref. 1 37~I/Ccusta 8?3; 27.5mm x 6500m; 
P.M. Material Code I 0- I 3 I -A 

Print Die - Machine Humber 

Ink - £3&H Ochre ,-722151 -MARK VIII; P.M. Material Coda 6 O- 923 -A 
OSH Ochre ,768936 "MARK IX; P.M, Material Code 60-928-A 

Circumference - 2 5.0mm - - • ‘; -- 

Length - 56.0mm . 


C 1 f| a r e t t e : 


T I p;> i rig 


62mm x 3200m White Marlboro TGL (GSR-156); P.M, Material Code )2-617-A 


Tipping Adhesive - Aiax 563-6; P.M. Material Cede, 6 i-(SO I-A 

Pack Mo Isture - 13.107 

Rod Moisture - .13-257 

total R.l.D. - 6. 70 inches u T water - Diluted 
Plug R . T . I). - 3 .'JO Inches oT water 

0 iIu tion 7 a ry et - 2011 5 \ 

Chic Roller Drawing - ‘/I1-99I8I (Sue fan; i nee r lug for latest Revision Humber) 
Patch Sire - Sii'-m x ?0inri 


Prepared lly : 
Approved (!y ; 


Rabbit: J, Morgan 


One rat ices Services 







This supersedes specification dated April 1, 1 9® 2 • i( e lV _ oll f Q r c l i.incj c : 
Moisture rnrfloln doereused by 0.057 


n JLto ■ ; 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rpdn0004 
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